ŞEHİT  BEKİR  ÖZDEMİR  ANADOLU  İMAM  HATİP  LİSESİ 

10.  SINIF  DENEME  SINAVI  2 
Analiz  Sonucu 

Sınav  No:  10002  Kitapçık  Grubu:  Hepsi  Sınava  Giren  Öğrenci  Sayısı:  23  En  Yüksek  Puan:  66,2  En  Düşük  Puan:  1,2 


SARISOFT 

Ortalama  Puan:  25,9 


TÜRKÇE 

Doğru  Cevaplayan  Sayısı 

9 

14 

5 

19 

6 

4 

10 

10 

3 

15 

15 

5 

18 

4 

5 

11 

6 

11 

11 

5 

11 

20 

5 

10 

11 

Doğru  Cevaplayan  Yüzdesi 

%39 

%61 

%22 

%83 

%26 

%17 

%43 

%43 

%13 

%65 

%65 

%22 

%78 

%17 

%22 

%48 

%26 

%48 

%48 

%22 

%48 

%87 

%22 

%43 

%48 

Tamamı  Doğru 

Hiçbiri  Doğru  Değil  : 

Tamamı  Yanlış 

Tamamı  boş 

En  Y.  Puan 

En  D.  Puan 

Ort.  Puan 

Ranj 

Yanlış  Cevaplayan  Sayısı 

13 

9 

18 

4 

16 

18 

12 

13 

20 

8 

8 

18 

5 

18 

18 

11 

15 

10 

12 

17 

12 

2 

18 

9 

11 

Yanlış  Cevaplayan  Yüzdesi 

%57 

%39 

%78 

%17 

%70 

%78 

%52 

%57 

%87 

%35 

%35 

%78 

%22 

%78 

%78 

%48 

%65 

%43 

%52 

%74 

%52 

%9 

%78 

%39 

%48 

Boş  Bırakan  Sayısı 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

2 

2 

0 

1 

0 

1 

0 

4 

1 

Boş  Bırakan  Yüzdesi 

%4 

%0 

%0 

%0 

%4 

%4 

%4 

%0 

%0 

%0 

%0 

%0 

%0 

%4 

%0 

%4 

%9 

%9 

%0 

%4 

%0 

%4 

%0 

%17 

%4 

Madde  Güçlüğü  (p) 

0,39 

0,61 

0,22 

0,83 

0,26 

0,17 

0,43 

0,43 

0,13 

0,65 

0,65 

0,22 

0,78 

0,17 

0,22 

0,48 

0,26 

0,48 

0,48 

0,22 

0,48 

0,87 

0,22 

0,43 

0,48 

Madde  Ayırtediciliği  (r) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Madde  Varyansı  (Sj2) 

0,24 

0,24 

0,17 

0,14 

0,19 

0,14 

0,25 

0,25 

0,11 

0,23 

0,23 

0,17 

0,17 

0,14 

0,17 

0,25 

0,19 

0,25 

0,25 

0,17 

0,25 

0,11 

0,17 

0,25 

0,25 

Madde  Standart  Sapması  (Sj) 

0,49 

0,49 

0,41 

0,38 

0,44 

0,38 

0,5 

0,5 

0,34 

0,48 

0,48 

0,41 

0,41 

0,38 

0,41 

0,5 

0,44 

0,5 

0,5 

0,41 

0,5 

0,34 

0,41 

0,5 

0,5 

Soru  Numarası 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Boş 

■  ■  Yanlış 
Doğru 


ŞEHİT  BEKİR  ÖZDEMİR  ANADOLU  İMAM  HATİP  LİSESİ 

10.  SINIF  DENEME  SINAVI  2 
Analiz  Sonucu 


Sınav  No:  10002  Kitapçık  Grubu:  Hepsi  Sınava  Giren  Öğrenci  Sayısı:  23  En  Yüksek  Puan:  66,2 


En  Düşük  Puan:  1,2 


Ortalama  Puan: 


TÜRKÇE 

Devamı... 

Doğru  Cevaplayan  Sayısı 

8 

9 

9 

9 

5 

20 

12 

13 

5 

9 

Doğru  Cevaplayan  Yüzdesi 

%35 

%39 

%39 

%39 

%22 

%87 

%52 

%57 

%22 

%39 

Yanlış  Cevaplayan  Sayısı 

14 

10 

14 

12 

17 

3 

11 

10 

15 

14 

Yanlış  Cevaplayan  Yüzdesi 

%61 

%43 

%61 

%52 

%74 

%13 

%48 

%43 

%65 

%61 

Boş  Bırakan  Sayısı 

1 

4 

0 

2 

1 

0 

0 

0 

3 

0 

Boş  Bırakan  Yüzdesi 

%4 

%17 

%0 

%9 

%4 

%0 

%0 

%0 

%13 

%0 

Madde  Güçlüğü  (p) 

0,35 

0,39 

0,39 

0,39 

0,22 

0,87 

0,52 

0,57 

0,22 

0,39 

Madde  Ayırtediciliği  (r) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Madde  Varyansı  (Sj2) 

0,23 

0,24 

0,24 

0,24 

0,17 

0,11 

0,25 

0,25 

0,17 

0,24 

Madde  Standart  Sapması  (Sj) 

0,48 

0,49 

0,49 

0,49 

0,41 

0,34 

0,5 

0,5 

0,41 

0,49 

Soru  Numarası 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Boş 

■  ■  Yanlış 
Doğru 


25,9 


ŞEHİT  BEKİR  ÖZDEMİR  ANADOLU  İMAM  HATİP  LİSESİ 

10.  SINIF  DENEME  SINAVI  2 
Analiz  Sonucu 

Sınav  No:  10002  Kitapçık  Grubu:  Hepsi  Sınava  Giren  Öğrenci  Sayısı:  23  En  Yüksek  Puan:  66,2  En  Düşük  Puan:  1,2 


SARISOFT 

Ortalama  Puan:  25,9 


Doğru  Cevaplayan  Sayısı 

12 

20 

19 

13 

7 

13 

6 

6 

12 

13 

7 

7 

16 

11 

9 

14 

6 

8 

5 

2 

15 

4 

20 

15 

8 

SOSYAL  BİLİMLER 

Doğru  Cevaplayan  Yüzdesi 

%52 

%87 

%83 

%57 

%30 

%57 

%26 

%26 

%52 

%57 

%30 

%30 

%70 

%48 

%39 

%61 

%26 

%35 

%22 

%9 

%65 

%17 

%87 

%65 

%35 

Tamamı  Doğru 

Hiçbiri  Doğru  Değil  : 

Tamamı  Yanlış 

Tamamı  boş 

En  Y.  Puan 

En  D.  Puan 

Ort.  Puan 

Ranj 

Yanlış  Cevaplayan  Sayısı 

9 

2 

4 

10 

15 

10 

17 

17 

7 

9 

15 

14 

7 

9 

13 

6 

16 

12 

17 

19 

8 

18 

3 

8 

15 

Yanlış  Cevaplayan  Yüzdesi 

%39 

%9 

%17 

%43 

%65 

%43 

%74 

%74 

%30 

%39 

%65 

%61 

%30 

%39 

%57 

%26 

%70 

%52 

%74 

%83 

%35 

%78 

%13 

%35 

%65 

Boş  Bırakan  Sayısı 

2 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

4 

1 

1 

2 

0 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

Boş  Bırakan  Yüzdesi 

%9 

%4 

%0 

%0 

%4 

%0 

%0 

%0 

%17 

%4 

%4 

%9 

%0 

%13 

%4 

%13 

%4 

%13 

%4 

%9 

%0 

%4 

%0 

%0 

%0 

Madde  Güçlüğü  (p) 

0,52 

0,87 

0,83 

0,57 

0,3 

0,57 

0,26 

0,26 

0,52 

0,57 

0,3 

0,3 

0,7 

0,48 

0,39 

0,61 

0,26 

0,35 

0,22 

0,09 

0,65 

0,17 

0,87 

0,65 

0,35 

Madde  Ayırtediciliği  (r) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Madde  Varyansı  (Sj2) 

0,25 

0,11 

0,14 

0,25 

0,21 

0,25 

0,19 

0,19 

0,25 

0,25 

0,21 

0,21 

0,21 

0,25 

0,24 

0,24 

0,19 

0,23 

0,17 

0,08 

0,23 

0,14 

0,11 

0,23 

0,23 

Madde  Standart  Sapması  (Sj) 

0,5 

0,34 

0,38 

0,5 

0,46 

0,5 

0,44 

0,44 

0,5 

0,5 

0,46 

0,46 

0,46 

0,5 

0,49 

0,49 

0,44 

0,48 

0,41 

0,28 

0,48 

0,38 

0,34 

0,48 

0,48 

Soru  Numarası 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Boş 

■  ■  Yanlış 
Doğru 


ŞEHİT  BEKİR  ÖZDEMİR  ANADOLU  İMAM  HATİP  LİSESİ 

10.  SINIF  DENEME  SINAVI  2 
Analiz  Sonucu 


Sınav  No:  10002  Kitapçık  Grubu:  Hepsi  Sınava  Giren  Öğrenci  Sayısı:  23 


En  Yüksek  Puan:  66,2 


En  Düşük  Puan:  1,2 


Ortalama  Puan: 


SOSYAL  BİLİMLER 

Devamı... 

Doğru  Cevaplayan  Sayısı 

17 

15 

17 

9 

1 

Doğru  Cevaplayan  Yüzdesi 

%74 

%65 

%74 

%39 

%4 

Yanlış  Cevaplayan  Sayısı 

5 

7 

5 

11 

21 

Yanlış  Cevaplayan  Yüzdesi 

%22 

%30 

%22 

%48 

%91 

Boş  Bırakan  Sayısı 

1 

1 

1 

3 

1 

Boş  Bırakan  Yüzdesi 

%4 

%4 

%4 

%13 

%4 

Madde  Güçlüğü  (p) 

0,74 

0,65 

0,74 

0,39 

0,04 

Madde  Ayırtediciliği  (r) 

0 

0 

0 

0 

0 

Madde  Varyansı  (Sj2) 

0,19 

0,23 

0,19 

0,24 

0,04 

Madde  Standart  Sapması  (Sj) 

0,44 

0,48 

0,44 

0,49 

0,2 

Soru  Numarası 

26 

27 

28 

29 

30 

■S 

r--- 

oo 

sO- 

C\l 

£NI 

■ro 

— 

— 

— 

: _ 

ı _ 

h_ 

v 

l_ 

C 

O 

o 

D 

d- 

co 

co 

cn 

■LC 

■LC 

Boş 

I  Yanlış 
Doğru 


25,9 


ŞEHİT  BEKİR  ÖZDEMİR  ANADOLU  İMAM  HATİP  LİSESİ 

10.  SINIF  DENEME  SINAVI  2 
Analiz  Sonucu 

Sınav  No:  10002  Kitapçık  Grubu:  Hepsi  Sınava  Giren  Öğrenci  Sayısı:  23  En  Yüksek  Puan:  66,2  En  Düşük  Puan:  1,2 


SARISOFT 

Ortalama  Puan:  25,9 


Doğru  Cevaplayan  Sayısı 

2 

8 

2 

2 

4 

9 

4 

10 

3 

1 

5 

4 

2 

5 

7 

10 

7 

5 

1 

6 

MATEMATİK 

Doğru  Cevaplayan  Yüzdesi 

%9 

%35 

%9 

%9 

%17 

%39 

%17 

%43 

%13 

%4 

%22 

%17 

%9 

%22 

%30 

%43 

%30 

%22 

%4 

%26 

Tamamı  Doğru 

Hiçbiri  Doğru  Değil  : 

Tamamı  Yanlış 

Tamamı  boş 

En  Y.  Puan 

En  D.  Puan 

Ort.  Puan 

Ranj 

Yanlış  Cevaplayan  Sayısı 

20 

15 

18 

17 

17 

13 

17 

12 

14 

17 

16 

13 

19 

15 

16 

12 

15 

18 

17 

13 

Yanlış  Cevaplayan  Yüzdesi 

%87 

%65 

%78 

%74 

%74 

%57 

%74 

%52 

%61 

%74 

%70 

%57 

%83 

%65 

%70 

%52 

%65 

%78 

%74 

%57 

Boş  Bırakan  Sayısı 

1 

0 

3 

4 

2 

1 

2 

1 

6 

5 

2 

6 

2 

3 

0 

1 

1 

0 

5 

4 

Boş  Bırakan  Yüzdesi 

%4 

%0 

%13 

%17 

%9 

%4 

%9 

%4 

%26 

%22 

%9 

%26 

%9 

%13 

%0 

%4 

%4 

%0 

%22 

%17 

Madde  Güçlüğü  (p) 

0,09 

0,35 

0,09 

0,09 

0,17 

0,39 

0,17 

0,43 

0,13 

0,04 

0,22 

0,17 

0,09 

0,22 

0,3 

0,43 

0,3 

0,22 

0,04 

0,26 

Madde  Ayırtediciliği  (r) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Madde  Varyansı  (Sj2) 

0,08 

0,23 

0,08 

0,08 

0,14 

0,24 

0,14 

0,25 

0,11 

0,04 

0,17 

0,14 

0,08 

0,17 

0,21 

0,25 

0,21 

0,17 

0,04 

0,19 

Madde  Standart  Sapması  (Sj) 

0,28 

0,48 

0,28 

0,28 

0,38 

0,49 

0,38 

0,5 

0,34 

0,2 

0,41 

0,38 

0,28 

0,41 

0,46 

0,5 

0,46 

0,41 

0,2 

0,44 

Soru  Numarası 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Baş 

■  ■  Yanlış 
Doğru 


ŞEHİT  BEKİR  ÖZDEMİR  ANADOLU  İMAM  HATİP  LİSESİ 

10.  SINIF  DENEME  SINAVI  2 
Analiz  Sonucu 

Sınav  No:  10002  Kitapçık  Grubu:  Hepsi  Sınava  Giren  Öğrenci  Sayısı:  23  En  Yüksek  Puan:  66,2  En  Düşük  Puan:  1,2 


SARISOFT 

Ortalama  Puan:  25,9 


Doğru  Cevaplayan  Sayısı 

19 

17 

19 

13 

15 

9 

6 

9 

4 

6 

5 

9 

9 

1 

4 

FEN  BİLİMLERİ 

Doğru  Cevaplayan  Yüzdesi 

%83 

%74 

%83 

%57 

%65 

%39 

%26 

%39 

%17 

%26 

%22 

%39 

%39 

%4 

%17 

Tamamı  Doğru 

Hiçbiri  Doğru  Değil  : 

Tamamı  Yanlış 

Tamamı  boş 

En  Y.  Puan 

En  D.  Puan 

Ort.  Puan 

Ranj 

Yanlış  Cevaplayan  Sayısı 

3 

6 

4 

10 

7 

14 

17 

14 

15 

14 

17 

13 

13 

21 

18 

Yanlış  Cevaplayan  Yüzdesi 

%13 

%26 

%17 

%43 

%30 

%61 

%74 

%61 

%65 

%61 

%74 

%57 

%57 

%91 

%78 

Boş  Bırakan  Sayısı 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

Boş  Bırakan  Yüzdesi 

%4 

%0 

%0 

%0 

%4 

%0 

%0 

%0 

%17 

%13 

%4 

%4 

%4 

%4 

%4 

Madde  Güçlüğü  (p) 

0,83 

0,74 

0,83 

0,57 

0,65 

0,39 

0,26 

0,39 

0,17 

0,26 

0,22 

0,39 

0,39 

0,04 

0,17 

Madde  Ayırtediciliği  (r) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Madde  Varyansı  (Sj2) 

0,14 

0,19 

0,14 

0,25 

0,23 

0,24 

0,19 

0,24 

0,14 

0,19 

0,17 

0,24 

0,24 

0,04 

0,14 

Madde  Standart  Sapması  (Sj) 

0,38 

0,44 

0,38 

0,5 

0,48 

0,49 

0,44 

0,49 

0,38 

0,44 

0,41 

0,49 

0,49 

0,2 

0,38 

Soru  Numarası 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Boş 

I  I  Yanlış 
Doğru 


